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Uit Nederlandsche Couranten tot 
30 Augustus jl. 


— De komst van een Engelsch eskader 
voor Napels, lieeft te Weeuen de te hoog ge­ 
spannen verwachtingen door sommige hoog ge­ 
plaatste personen gekoesterd, op eene naauwe 
verbindtenis met Engeland, vry wat getemperd. 
De aanleiding' tot het zeilden dier scheepsmagt 
is voor niemand onduidelyk ; ieder weet dat zy 
moet strekken om de taak der Italiaansche re­ 
gering, het herstellen van rust en orde in het 
land, gemak kelyker te maken. 


— Over het algemeen bewaren de Fransche 
ofïïeiele en officieuse dagbladen het stilzwygen 
over do aanwezigheid van de Britsche vloot in 
de wateren van Napels, maar dit voorbeeld 
wordt volstrekt niet gevolgd door buitenland- 
Bcbe dagbladen, die gedurig op dat onderwerp 
terugkomen. 
De Parysehe correspondenten 
van die dagbladen bly ven beweren, niet alleen, 
dat door de Fransche regering eene nota is in­ 
gediend by het Engelsche gouvernement, maar 
ook dat Oostenryk in vry hevige bewoordin­ 
gen heeft geklaagd over hetgeen men te Wee- 
nen noemt de tussehenkomst van het Britsche 
bewind in de Zuid Italiaansche aangelegenhe­ 
den ; welke tussehenkomst, gelyk de graaf Ap- 
ponyi aan lord Russell heeft doen gevoelen, 
allezins kan strekken tot regtvaardiging van 
dergelyke stappen, waartoe, by voorkomende 
gelegenheid, Oostenryk welligt in de legatien 
zoa vermeenen te moeten overgaan. Wat lord 
Russell heeft geantwoord, wordt niet gemeld, 
inaar men houdt het voor niet onmogelvk, dat 
uie minister zal hebben aangevoerd, dat de En- 
gelsche zeelieden te Oastellamare geenszins 
met een staatkundig doel zyn aan land geko­ 
men, maar alleen in het belang der veiligheid 
van de scheepvaart in de Napelsche wateren. 
Inderdaad blykt, uit sommige correspondentien, 
mitsgaders uit verslagen by de Engelsche ad­ 
miraliteit, en by de bevelhebbers der Britsche 
zeemagt op Malta ingekomen, dat de aanhan­ 
gers van Frans II, gedurig op de bergen 
signaalvuren hebben ontstoken, met het doel 
om schepeu van het goede vaarwater af te lei­ 
den. De admiraal Mundy heeft daarop het li­ 
nieschip Exmouth afgezonden, met last om den 
berg Sant Arigelo en eenige naby gelegene 
hoogten te zuiveren, en op die wyze het ont­ 
steken van signaal-vuren te beletten. 


— Iemand, die tot den vertrouwden kring 
des Keizers van Frankryk behoort en regel- 
regt uit het kamp van Chalons te Parys te­ 
rugkeerde, vertelt een tooneel, dat daar onlangs 
tusschen den Keizer en generaal Fanti zou 
Lebben plaats gehad en waarby het nog al he­ 
vig is toegegaan. De oorzaak daarvan was 
de aanwezigheid van het Engelsch eskader in 
de golf van Napels. 
De Keizer zeide dat hy 
seer goed wist, dat dit eskader er niet zou ge­ 
komen zyn, wanneer het kabinet van Turyn 
niet aan dat van Londen verzocht had om ee­ 
nige schepen naar Napels te zenden. Z. M. 
noemde dit tegenover liem eene déloyale wyze 
van handelen, want deze interventie en vertoo­ 
ning van Engeland's maritime magt, had alleen 
ten doel om de hoop der revolutiounaire party 
in Zuidelyk Italië op te wekken en levendig 
te houden en deze aan te zetten om zoo spoa- 
dig mogelyk op Rome los te gaan. Op die 
wyze bragt men de Fransche regering in eene 
niet geringe verlegenheid. "Niemand dan gy, 
generaal!" vervolgde de Keizer, " weet beter, 
dat ik reeds sints lang besloten ben om een 
einde te maken aan de wettelyke tnagt van den 
Paus, en den Koning van Italië in het bezit 
van Romo te stellen, maar dat kan niet op 
ééns, daartoe heb ik tyd noodig, de publieke 
opinie in Frankryk moet worden voorbereid 
op wat gebeuren zal." 
Overigens zeide de 
Keizer, dat deze interventie Engeland niets 
kostte en dat het kabinet van St. James daar­ 
mede niets anders beoogde dan de revolution- 
naire verwikkelingen in Italië te vermeerde­ 
ren, terwyl Frankryk daarentegen bewezen 
had, goed en bloed voor de Italiaansche zaak 
ssreil te hebben. Uit dien hoofde achtte de 


Keizer het niet billyk, dat men door maatre­ 
gelen buiten hem om, hem in zyne politiek be­ 
lemmerde en aan de volvoering zyner plannen 
hinderpalen in den weg legde. Generaal Fanti 
heeft onmiddellyk, langs telegrafischen weg, 
aan zyne regering berigt van het voorgevallene 
doen toekomen. 


— Men verneemt nopens het onderhoud, dat 
den 25 Augustus jl. de Keizer met den Heer 
Benedetti, den nieuw benoemden gezant te Tu­ 
ryn, heeft gehouden, dat het zeer lang heeft 
geduurd. De instructien door Napoleon III 
by die gelegenheid gegeven, komen, naar men 
verzekert, op drie punten neder. 
Vooreerst 
moet de gezant het kabinet van Turyn aan­ 
sporen tot de stipste naleving van zekere over­ 
eenkomsten, tusschen de Fransche regering en 
den graaf de Cavour aangegaan, en tot vervul­ 
ling van welke de Fransche regering die van 
Italië zedelyk verbonden acht. 
Het tweede 
punt moet bestaan in de pogingen om den heer 
Ricasoli door den heer Ratazzi te doen vervan­ 
gen, maar de Heer Benedetti moet boven alles 
trachten, en dit maakt het derde gedeelte zy­ 
ner zending uit, de aanhangers van Garibaldi 
en Mazzini van het roer van staat verwyderd 
te houden. 


— Gelyk is gemeld, heeft de Heer de La- 
martine zich verklaard tegen de gebeurtenis­ 
sen, welke thans in Italië plaats hebben, en zich 
daardoor blootgesteld aan de hevigste aanval­ 
len in de republikeinsche en democratische dag­ 
bladen. De Presse zegt, dat de Heer de La- j 
martine, na even laag als verdiend te zyn ge­ 
vallen, niet meer van zich moest doen hoorei'. 
De Siècle is van oordeel, dat de man, die beur-: 
telings de legitimiteit, het orleanismus en de re­ 
publiek heeft gevleid en bezwalkt, thans de 1- 
taliaansche revolutie door het slyk sleurt, en 
dat welligt nooit te voren gekrenkte eerzucht 
en gekwetste eigenliefde een zoo droevig 
schouwspel hebben opgeleverd. 
Volgens dit 
laatste blad, moet men in Italië weten, dat de 
Heer de Lamartine te lang heeft geleefd ; dat 
zyne maar al te lang gehoorde stem geen weer­ 
klank meer vindt; dat hy hier te lande door 
niemand meer geacht is, en men hem geheel al­ 
leen laat staan. Het Journal des JDébats is 
klaarblykelyk getroffen over deze aanvallen, en 
meent, dat zoodanige taal wel geschikt is om 
den Heer de Lamartine weder in de oogen van 
het publiek te verheffen. 
De clericale bladen 
geven te kennen, dat de les even hard is als 
wel verdiend. 


— De Times zegt het volgende: " Daar 
de Engelsche vloot de Syrische kust verlaat, 
kan zy hier veel nut doen, indien Engeland 
het koningryk Italië door zedelyke ondersteu­ 
ning wil schragen. 
Indien Frankryk dc Na­ 
pelsche opstandelingen in bescherming neemt 
en hunne vervolgers aan de grensscheiding van 
het pauselyke grondgebied stuit, waarom zou 
Engeland dan niet aan Victor Emanuel in de 
Golf van Napels ondersteuning verlcenen 1— 
Hierdoor zou in allen gevalle worden bewerkt, 
dat Italië niet in de noodzakelykheid kwam om 
nogmaals de drukkende diensten en de doode- 
lyke vriendelykheid van Frankryk in te roe­ 
pen. 
Velen, welke den gang der gebeurtenis­ 
sen hebben gade geslagen, meenen dat er op- 
zettelyk verwarring gesticht of bevorderd is, 
met het doel om een voorwendsel tot het aan­ 
bieden of opdringen van bystaud te bekomen. 


— In eene der half-ofliciele dagbladen van 
Parys zal een krachtig antwoord verschynen 
op de beweringen van een dagblad te Triest, 
waarin de Keizer beschuldigd wordt aanzienly- 
ke geldsommen in Napels te doen uitdeelen, om 
deu burgeroorlog aldaar te voeden. 


— De Triester Zeitung meldt uit Genua, 
dat Mazzini aan het aldaar door hem gevestig­ 
de comité nieuwe bevelen gegeven heeft. Hy 
zegt overtuigende bewyzen in handen te heb­ 
ben, dat de heerscliende gisting iu Napels niet 
zoo zeer ter gunst» of uitsluitend door de on­ 
dersteuning van Frans II ontstaan is en ge­ 
voed wordt, maar dat dit door Napoleoutischen 
invloed geschiedt, en wyst daarby op verschei­ 


den Frausche agenten, die, voorzien van groote 
geldsommen, uit de Tuilerien tot regeling van 
den opstand naar Napels gezonden zyn. 


— Volgens een berigt in den Pungolo, heeft 
de bevolking in Zweden niet alleen de meest 
vriendschappelyke gezindheid aan den dag ge­ 
legd voor de zaak van Italië, tydens de aan­ 
wezigheid van den buitengewoner? gezant van 
Victor Emanuel, maar heeft zy ook op zekeren 
avond, voor het koninklyk paleis te Stockholm 
den Koning toegeroepen : " Sire, volg Victor 
Emanuel na." 
Hierop verscheen de Koning 
op het balcon en antwoordde, dat hy, zoo noo­ 
dig, niet minder voor zyn volk zou doen, dau 
Victor Emanuel gedaan heeft voor Italië. 


— Aan Garibaldi is een eeredegen ter hand 
gesteld, die hem door de Italianen te Melbour- 
ne ten geschenke is gegeven. Het gevest is 
met toepasselyke figuren versierd, terwyl het 
geheel een meesterstuk is. By den eeredegen 
is een adres gevoegd, waarby den ex-dictator 
dank wordt gezegd voor hetgeen hy tot bevry-' 
ding van Itaïie verrigt heeft. 


— In de op den 23 Aug. aan de beide Hui­ 
zen van den Ryksraad medegedeelde bood­ 
schap des Keizers van Oostenryk betreurt de­ 
ze de wanordelykheden iu Hongarye. Hy 
zegt dat de bepalingen van het patent van 20 
October het misdryf van 14 April 1849 tegen 
de dynastie en de pragmatieke sanctie in ver­ 
getelheid gebragt hebben, en dat die handeling 
eene a-dere erkenning zou hebben verdiend.—• 
De Keizer heeft voor Hongarye alles gedaan 
wat de billykheid vordert, alles wat tot do 
regtvaardigheid jegens de overige provinciën 
vergunt te doen, en alles wat de ontwikkeling 
der staatkunde des Keizerryks voorschryft.— 
Z. M. heeft de Ilongaarsche Staatsregeling 
hersteld, met al hare vryzinnige instellingen, 
alsmede de nationale eigene wetgeving, onder 
de eénige voorwaarde dat de uitoefening der 
staatkundige regten, op de militaire verpligtiu- 
gen, op de geldmiddelen en op de nationale 
huishouding in liet algemeen betrekkelyk, voor 
het geheele Keizerryk solidair moet zyn. De 
Keizer bezat het regt om dit voorbehoud te 
maken, omdat de Staatsregeling door het revo­ 
lutionair bewind geschonden was en men daar­ 
van werkelyk was afgeweken. Hy was er 
evenzeer toe verpligt uit hoofde dc vorderingen 
van Oostenrvks stelling als groote Mogendheid. 
De Hongaarsche Landdag had zich derhalve 
met de herziening der wetten van 1848 moe­ 
ten bezig houden, en het Keizerlyk diploma 
ten uitvoer moeten leggen, dat aan de eischen 
der nieuwe Staatsregeling beantwoordde. In 
stede hiervan heeft de Landdag de geheele er­ 
kenning der Staatsregeling van 1&4S willen 
erlangen, door het handhaven der artikelen, die 
de prerogatieven der Kroon, de regten des ge- 
heelcu Keizerryks en de belangen der niet 
Magyaarsclie nationaliteiten schenden, niette­ 
genstaande de toepassing dier artikelen geen 
plaats kan grypen zonder tegen Croatië, Sla- 
vonië en Zevenbergen geweld te plegen. Of­ 
schoon de Landdag uitgenoodigd was over ee­ 
ne schikking te onderhandelen heeft hy dit ge­ 
weigerd en integendeel de onderhandelingen 
afgebroken verklaard. 
Desniettegenstaande 
wil de Keizer, zelfs in Hongarye, het constitu­ 
tioneel beginsel handhaven. Z. 31. verklaart 
derhalve : 1°. dat de wetten van October en 
February van kracht moeten blyven, en dat 
geenerlei grondwettige verandering zonder de 
toestemming van den Ryksraad mag plaats 
hebben. Iedere provincie behoudt de vryheid 
om afgevaardigden naar den Ryksraad te zen­ 
den, om aldaar de haar toekomend»; regten uit 
te oefenen : en het niet daaraan deelnemen door 
eenige provinciën kan de uitoefening der reg­ 
ten van eenige andere niet in den weg staan. 
2°. alle bepalingen der Wetgeving van 1848, 
die met de geoctroijeerde Sta&tregelhig overeen­ 
komen, zullen erkend, maar de daarmede stry- 
dige bepalingen afgeschaft worden. 3°. De 
tegenwoordige Ilongaarsche Landdag is ont­ 
bonden, omdat hy hardnekkig in zynen weder­ 
stand heeft volhard. De nieuwe Landdag, ge- 
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roepen oui de pligten van den ontbonden Land-1 
dag te vervullen, zal zoodra mogelyk worden 
byeengeroepen. Verordeningen tot herstelling 
en handhaving der orde zyn uitgevaardigd. 


De Keizerlyke boodschap eindigt met de 
Verklaring, dat de Keizer, zich onwankelbaar 
vasthoudende aan de eenheid des Ryks, aan 
de zelfwetgeving der provinciën en aan de 
grondwettige vryheid, de toekomst met vertrou­ 
wen te gemoet ziet. 


De Ryksraad heeft tot een adres aan den 
Keizer, in antwoord op deae boodschap beslo­ 
ten. 


— De Oostenryksche dagbladen houden zich 
be2ig met het gewigtige onderwerp van den 
dag : het ontbinden der beide Huizen van den 
Songaarschen landdag, meer of minder uitvoe­ 
rig te bespreken. By allen heerseht zekere 
schroomvalligheid in het schatten der gevol­ 
gen, welke uit dien maatregel zullen voort­ 
vloeien. Men schynt algemeen te duchteu, 
dat de regering groote moeijelykheden te ge­ 
moet gaat, welke zy naar men hoopt te boven 
zal komen door gematigdheid in hare verdere 
handelingen. De Presse zegt daaromtrent nog 
het volgende: Men vergete niet, dat niet 
slechts de afgevaardigden uit Hougarye in den 
.ryksraad worden gemist, maar Kroatië, Slavo- 
nie, Venetie, Istrie en Zevenbergen zyn weiger­ 
achtig gebleven om afgevaardigden te zenden." 


— De buitengewone hitte, waaraan Parys ge­ 
durende de laatste dagen van Aug. was blootge­ 
steld deed zich in nog sterker mate in de meer 
zuidelyke gelegen departementen en lauden ge­ 
voelen. 
Den 14 Augustus steeg te Lyon de 
thermometer tot byna 100 graden Fahreuheit; 
uit Marseille meldt men verscheiden doodelyke 
gevallen van zonnesteken; in Catalonie zyn de 
tarwe en andere graansoorten op het veld ver­ 
schroeid, te Malaga en Seville is de hitte zoo 
ondragelyk, dat niemand zyne woning tusschen 
9 ure des morgens en 9 ure des avonds zonder 
gevaar kan verlaten. 


— De reis des Keizers naar Bordeaux is uit­ 
gesteld. De wyziging in Zr. Ms. reis moet 
hoofdzakelyk zyn veroorzaakt door de ontevre­ 
denheid, die, blykens de verzekeringen der di­ 
plomatieke agenten, op verscheiden punten van 
Europa wordt waargenomen, wegens de weinig 
duidelyke staatkunde, die door het Fransche 
gouvernement tegenover de Italiaansche ver­ 
wikkelingen wordt gevolgd. 


— Men verzekert dat de Keizer Prins Napo­ 
leon heeft doen uitnoodigen de Ver. Staten 200 
gpoedig mogelyk te verlaten. 
Dit verzoek is 
bet gevolg van de taal, welke door de dagbla­ 
den der Unie nopens den neef des Keizers 
•wordt gevoerd, die door deze beschuldigd wordt 
in den Amerikaanschen oorlog de rol van spion 
van den president Lincoln te spelen. 


— Het Siamesehe gezantschap zou zich den 
5 September te Toulon inschepen, en op de te­ 
rugreis naar Siam, Saigon bezoeken. 


— De beoefening der photographie is voor 
de officieren van het Fransche leger verplig- 
tend gemaakt. 


— Den 12 Aug. teekende de thermometer 
in de straten van Londen 110° F. in de zon en 
95° a 97° in de schaduw. Op opengelegen 
plaatsen, zoo als in de Parken teekende de ther­ 
mometer in de zon des middags 119° F. 


— Als eene kleine byzonderheid omtrent de 
reis van de Koningin naar Ierland, meldt men, 
dat de London and Northwestern spoorweg- 
maatschappy voor het vervoer der Koningin 
naar de plaats, waar zy zich naar Ierland zal 
inschepen, een staatsierytuig heeft doen ver­ 
vaardigen, dat een toonbeeld van sierlykheid 
en comfort is en meer dan 3000 
gekost heeft. 
Dit rytuig bevat een boudoir, slaapkamer, sa­ 
lon, enz. 


Naar aanleiding van dc reis der Koningin 
naar Ierland doet de Times het sterk sprekend 
contrast tusschen het Ierland van 1821 en dat 
Van 1861 uitkomen, namelyk tusschen het ver­ 
trapt en door godsdienst- en politieke haat ver­ 
scheurd land onder George IV en het gelukkig 
en tevreden land onder Victoria L 


— De voorraad van katoen in Engeland, 
vooral die van Amerikaansche katoen, welke 
bet meest wordt gezocht, begint thans tamelyk 
snel af te nemen. Hy bedroeg op den 16 Aug. 
alles te zamen genomen 944,360 balen, tegen 
1,157,590 een jaar geleden. De iniddenprys 
der Amerikaansche katoen is thans in Enge­ 
land 34, 84 per cent hooger dan in Aug. 1860. 


— Nagenoeg alle makelaars in katoen te 
New-Orleans, ten getale van 141, hebben on­ 
langs aan de katoenplanters in de afgescheiden 
Btaten eene circulaire gerigt van dezen inhoud: 
" Met het oog op het belang van al de betrok­ 
ken partyen wordt door de ondergeteekenden 
aan hunne correspondenten aanbevolen hunnen 
oogst van katoen niet herwaarts te zenden, nog 
eenig gedeelte daarvan, zoolang de blokkade 
oneer havens niet geheel zal zvn opgeheven, 
vau hunne plantages te verwyderen. Tevens 


hebben de assuradeurs te New Orleans beslo­ 
ten, zoolang de blokkade zal voortduren, gee- 
ne verzekering tegen brand- of rivierscliade te 
sluiten voor katoen, op weg naair Nieuw Or­ 
leans of aldaar opgeslagen, inaar voor katoen 
op de plantages verzekeringen tegen brand­ 
schade aau te nemen tot drie vierde gedeelten 
van de waarde. 


Op grond hiervan vreest men in Groot-Brit- 
tannie, dat er vooreerst, al wordt de blokkade 
der zuidelyke havens ook niet streng gehand­ 
haafd, niet veel katoen uit New-Orleans zal 
worden uitgevoerd; en men acht het waar- 
schynlyk, dat in de andere havens van het 
Zuiden gelyke maatregelen zullen worden ge­ 
nomen. In de afgescheiden staten meent men, 
dat gebrek aan katoen eerlang het Noorden 
zal dwingen om in schikking te treden, of Eu­ 
ropa om de blokkade te schenden. 


— Overeenkomstig het verlangen van het 
Congres der Unie heeft de President Lincoln 
eenen algemeenen boete-, bede- en vastendag 
uitgeschreven en daarvoor den laatsten Don­ 
derdag der maand September bepaald. 
In de 
daarop betrekking hebbende proclamatie zegt 
hy, dat de natie behoort te bidden " dat God 
hare wapenen zegene tot herstel van de wet, 
de orde en den vrede des lauds, en dat Hy haar 
den onschatbareu zegen der burgerlyke en 
godsdienstige vryheid hergeve." 


— De correspondent van den limes te 
Washington (de Heer Hussel) zegt, dat de 
president Lincoln binnen kort eene proclamatie 
zal uitvaardigen, waarby alle slaven, die zich 
bevinden binnen de linien, welke bet leger der 
Vereenigde Staten bezet, vry verklaard zal 
worden. 
Hy wordt daartoe door de zooge­ 
naamde republikeinen aangespoord. 


— Het bezoek van Prins Napoleon te Rich- 
mond heeft veel verwondering gebaard en ve­ 
len meenen daaruit reeds te mogen opmaken, 
dat Frankryk de zuidelyke confederatie zal er­ 
kennen, terwyl men te Washington zelfs zoo 
ver gaat van te beweren, dat Engeland in dit 
geval het Noorden te hulp zal komen om aan 
den tegenwoordigen staat van aif.rchie een ein­ 
de te maken, en tevens Frankryk eene les te 
geven voor zyne onnoodige interventie. 
Aau 
den andereu kant verhaalt men, dat Prins Na­ 
poleon in het kamp der geconfedereerden eene 
groote terughoudendheid in acht genomen heeft. 
Dat dit een en ander slechts bespiegelingen 
zyn, spreekt van zelf. 


— Alleen in de stad New-York zyn thans, 
naar men zegt, niet minder dan 30,000 men- 
schen zonder werk. 


— Volgens de New-Orleans Crescent wor­ 
den te New-Orleans elke week geregeld aan- 
koopen van katoen gedaan, en wordt de katoen 
minstens eenmaal 's weeks naar Mexico ver­ 
scheept. 


— De New-York Herald begroot de waarde 
van de door de kaperschepen der Zuidelyke 
confederatie genomen ladingen en vaartuigen 
op 20,000,000 dollars. 



Gelezen 
Gelezen eene 
eene missive 
missive van 
van den 
den fleer 
fleer Minis­ 
Minis­ 
ter van Koloniën dd. 20 Augustus 11. letter B 
N°* 10/159, houdeudc mededeeling dat by ka­ 
binetsrescripten van 5 Maart en 24 April 11. 
Nis. 51 en 77 door den Koning magtiging 
is verleend om als beginsel aan te nemen, dat 
aan ieder burgerlyk of militair landsdienaar, 
en aan diens echtgeuoot, weduwe of kinderen, 
die voor rekening van den lande, overtogt van 
en naar de koloniën genieten, by verpligte 
buitengewone uitgaven ten gevolge van schip­ 
breuk of avary, wanneer zy zich daartoe by 
het Departement van Koloniën of by de Kolo­ 
niale besturen aanmelden, zal worden uitge­ 
keerd een daggeld, berekend over den tyd vau 
verpligt verblyf in eene noodhaven, onver­ 
schillig of de passagier aan boord vau het schip 
dan wel aan den wal verblyf heeft gehouden, 
bedragende: 


voor een passagier der eerste klasse, hoog­ 
stens tien gulden (ƒ10), 


voor een passagier der tweede klasse, hoog­ 
stens zet gulden (ƒ6), en 


voor ieder kind hoogstens de helft van het 
voor ieder der ouders vastgestelde maximum. 
Heeft goedgevonden en verstaan : 
Aan het vorenstaande door plaatsing in het 
publicatie-blad bekendheid te geven. 


De Gouverneur van Cura<;ao 
en Onderboorigheden, 
J. D. GROL. 
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No. 50. Sept. 11. van de slaven Janet, oud 57 
jaren, dochter van JOuqueza; Anto- 
nette Lodowika (&) Vrouw, oud 29 ja­ 
ren, dochter van Janet; Dorencia, oud 
25 jaren, dochter vau Janet; Johan- 
nes Silva (a) John, oud 9 jaren, zoon 
van Antonette Lodowika (a) Vrouw; 
Vergil (a) Leonsio, oud 5 jaren, zoon 
van Antonette Lodowika (a) Vrouw ; 
lieinier (a) Boltera, oud 2 jaren, zoon 
van Antonette Lodowika (a) Vrouw; 
Higinus Isaac, oud S maanden, zoon 
van Antonette Lodowika (a) Vrouw, 
en Bonfils, (a) Pierrie, oud 7 jaren, 
zoon van Dorencia,toebehooreude aan 
J. A. Jesurun. 


„ 61. Sept. 11. van den slaaf Willem, oud 
37 jaren, zoon van Janet, toebehoo- 
rende aan J. F. Ilaaijen. 


De Koloniale Secretaris, 
J. H. BEAUJON. 


KOLONIALE SECRETARY. 
Cura<;ao den 27 September 1861. 


% AMENS den Heer Gouverneur wordt 
by deze bekend gemaakt, dat de zet­ 
ting van het brood voor de volgende week, 
eindigende den 5 October, als volgt is be­ 
paald : het brood van vyftien Cents moet 15-£ 
oneen wegen en van mindere pryzen naar even­ 
redigheid ; zullende het zoogenaamde fransche 
brood vau den voormelden prys een once min­ 
der mogen wegen ; op peene als by de Publi­ 
catie van den 16 Maart 1824 is vastgesteld. 


De Koloniale Secretaris, 
J. H. BEAUJON. 


Administratie van Financien. 


Gouvernements Wissels. 


P aanstaanden Dingsdag, den 1 October, 
zullen door het Gouvernement dezer kolo­ 
nie verkocht worden Wissels op het Ministerie 
van Koloniën, ten bedrage van Vyf en twintig 
Buizend Gulden (ƒ25,000), betaalbaar der­ 
tig dagen nazigt; zullende : 
1°. het aanbod van agio?, als gebruikelyfe, in 
decimalen niet geheele centen te berekenen, 
worden aangenomen. 


2°. de hoegrootheid 'der wissels, naar verkie» 
zing van de belanghebbenden worden be­ 
paald, echter voor geen minder bedrag dan 
van Vijftig gulden (ƒ 50 ) en met geene 
andere breuk dan van Vijf Gulden (ƒ5). 
Die daarin gading hebben, gelieven zich ter 
Administratie van Financien met beslotene bil­ 
jetten van inschryving te vervoegen op boven­ 
gezegden datum, uiterlyk tot en met. het vallen 
van het middagsehot. 


Dc belanghebbenden worden geïnformeerd 
dat ordonnantiën ten laste van de koloniale kas 
in voldoening der bedragen van de wissels zul­ 
len worden aangenomen en worden verzocht om 
bv de opening der biljetten tegenwoordig te ayn 
of wel zich te doen vertegenwoordigen. 


Cura<;ao den 27 September 1861. 
De Administrateur van Financien, 
GORSIRA. 


Administratie van Financiën. 


Gouvernements Wissels. 


BJEHALVE de Wissels ter somma van 
ƒ25,000 volgens annonce van heden, zul­ 
len nog afzonderlyk op aanstaanden Dingsdag, 
den 1 October, door het Gouvernement dezer 
kolonie verkocht worden Wissels op het Minis­ 
terie van Koloniën ten bedrage van Vier Dui­ 
zend Gulden, ( ƒ 4000), betaalbaar dertig dar 
gen nazigt ; zullende : 
l0- het aanbod van agios, als gebruikelyk, ia 
-^decimalen met geheele centen te berekenen, 
worden aangenomen. 


20, de hoegrootheid der wissel», naar verkie­ 
zing vau de belanghebbenden worden be­ 
paald, echter voor geen minder bedrag dan 
van Vyft'g Gulden (ƒ 50) en met geerie 
andere breuk dan van Vjf Gulden (ƒ 5.) 
Die daarin gading hebben gelieven zich ter 
Administratie van Financien met beslotene bil­ 
jetten van inschryving te vervoegen op boven­ 
gezegden datum, uiterlyk tot en met het vallen 
van het middagsehot. 


De belanghebbenden worden verzocht om 
by de opening der biljetten tggenwoordig te 
zya ofwel ziel» te doeu vertegenwoordigen. 


• Cura^ao den 27 September 1,861. 


Do Administrateur van Financien, 
GORSIRA. 


CURAÇAO. 


J>E CURA^AOSCHE COllKANT. 


Administratie van Financien. 
Publieke Inschryving 
voor de Pakketvaart, 


OOR het overbrengen der mailcorrespon- 
dentien (te beginnen met het Jaar 1862J 
naar St. Thomas en terug, met snelzeilende 
vaartuigen, ten genoege van het Gouvernement, 
zal contract worden aangegaan met dcngene, 
die eene aannemelyke aanbieding doet by be­ 
sloten biljet, hetwelk ter Administratie van Fi­ 
nancien zal worden aangenomen op Dingsdag 
den 26 November 1861, uiterlijk tot en met het 
vallen van het middagschot. 


De belanghebbenden worden verzocht zich 
ter bekoming van informatien wegens de voor­ 
waarden van het aantegane contract, ter boven­ 
gemelde Administratie te vervoegen en by de 
opening der biljetten tegenwoordig te zyn of 
wel zich te doen vertegenwoordigen. 


CuraQao den 27 September 1861. 
De Administrateur van Finaucien, 
GORSIRA. 


• Lyst van de ter Postery liggende brieven, 


aangebragt in de laatste acht dagen. 
AntonioGuzmanBlanco ,7. 33. Lovelace, 
Joaquin Bernal. 
Pedro Alcantara Bal- 


buena. 


•Juana Boras. 
Pedro Bermudes. 
Louis en WillemCoenen 
Isidora Capriles. 
EmmaAmelia üonavar. 
Osorio y Fuenmayor, 


TE KOOP 


by J. A. Jesurun & Zoon, 
f^ROOTE EN ALLERBESTE DAK­ 
PANNEN. 


Curacao den 27 September 1861. 


Dienstbeurten In/ de, Spaarbank. 


Zaturdag den 28 September 1861. 
Bestuurder de lieer B. de Casseres Jr. 
Commissarissen de Heeren M. Jesurun en 
Dr. M. J. Jesurun. 


Alexander Gordon, 
Dorotea Gueis. 
H. P. Hulsen. 
D. D. Henriquez. 
Henry Jauswell. 
Harten Lebert. 


Cura9ao den 27 September 1861. 
De Commis belast met de Post-directie, 
J. J. DAM. 


Longen Moron. 
J. R. Marquez. 
Aurelia M. de Molino. 
B. Prince. 
David Pardo. 
Felecite Pierre. 
Isaac Pereira. 
A. Elisabeth D. Pradel. 
Oatharina Rodriguez. 
Sebastian Fabreguea y 


Mouly. 


Catalina SeyseL 
A. Schutze. 
Antonio Torres. 
Miguel Umeres. 


-; 24 


25 


Publieke Verkooping. 


"H>E ondergeteekende optredende voor - en 
^^^vertegenwoordigende de afwezige erfge­ 
namen van wyle MARIA OLAR1A KAR- 
LO DONKARLO alhier te lande ab-iutestato 
overleden, zal, gezamenlyk met hare zich hier 
te lande bevindende erfgenamen op Woens­ 
dag, den 16 October dezes jaars, des middags 
te twaalf ure, vóór het Weeskamers gebouw 
op publieke veiling doen verkoopen : 


EEN HUIS, gelegen op Scharlo onder 
N°* 33 tot den boedel van MARIA OLARIA 
KARLO DONKARLO behoorende. 


De koop- en opdragtbrieveu van het huis 
alsmede de veilconditien, zullen, gedurende acht j" 
dagen vóór de verkooping, ten vendukantore 
ter inzage liggen. 


Cura<jao den 25 September 1861. 
De Weesmeester, 
P. T. KRAFFT, 


Vaartuigen in- en uitgeklaard in de laatste 
acht dagen. 


INGEKLAARD.—September. 


20 ned. boot Diligencia, Martis, Bonaire. 


„ bark Aguila, lteal, Bonaire. 
„ gol. Sarah, Neuman Cz., St. Thomas. 


21 „ 
„ Reiuardo, Conquet, Cartagena. 
„ bark Mary, Hart, Bonaire. 
„ gol. Julia, Taylor, Pto. Oavello. 
„ bark Cura(;ao, Torbed, Bonaire. 


23 „ 
„ Rosa, Figueroa, Rio Hacha. 
ven. fal. Anjel, Diaz, La Guayra. 


24 ned. bark Silania, Gomez, Aruba. 
2ö deens. brik Maria, Möller, Hamburg, 
ned. bark Aurora, Neuman, Maracaibo. 
ven.gol.Carolina,Hernandez,LaVeladeCoro. 


26 ned. bark Jane, Booi, Bonaire. 


deens. topz.schr. Matthias,Hulson, Hamburg, 
ned. bark de Hoop, Torbed, Bonaire, 
ven. fal. San Vicente, Martinez, La Guayra. 


27 ned. gol. Margaritha, Danies, Sta. Martlxa. 


„ bark Ocho de Julio Ostracismo, Wefer, 


Aruba. 


UITGEKLAARD.—September. 


20 eng. golet Anie Mussenden, Simmons. 
ned. sch. schip Felicitas, Wildeboer. 


21 eng. golet Seaman's pride, Hassell. 
ned. „ Ofir, Groos. 


„ boot Betsy, Martis. 


23 „ bark Aguila, Real. 


ven. golet Rosa, Martinez. 


„ boot Adolfo, Baez. 
„ bark Manuelita, Costero. 
„ golet Isabel, de los Santos Martines. 
ned. „ Anna, Gravenhorst. 


„ bark Louisa, Paulus. 
„ boot Diligencia, Martes. 


ven. golet Amistad, de la Cruz Tillcro. 


„ 
bark Buenaventura, Naranjo. 
ned. boot Mary, Hart. 


„ golet Julia, Taylor. 
„ 
„ Reinardo, Otamendie. 
„ 
„ Eleonor, Mattliias. 


„ bark Silania, Gorrtez. 


erig. golet Legate, Mastera, 
ned. „ Pliaraon, Groos. 


„ bark Cura<jao, Tweeboom. 


AANGEKOMEN : Dingsdag, den 24, de Deen 
sche Brik MARIA, Kapitein MOLLER; 


Donderdag, de Deensche Schoener MAT- 


THIAS, Kapitein HULSON, beide van Hamburg; 


Denzelfden dag, van Annapolis, Z. M. Fre­ 
gat met stoomvermogen ZEELAND, Komman­ 
dant Kapitein ter Zee G. FABIUS, van 400 
WAARSCHUWING. 
DE ondergeteekende waarschuwt hierby 
het publiek om aan niemand hoegenaamd paardenkracht, voerende 51 stukken geschut, 
eenig crediet op haren naam te verleenen zon- Buiten de haven deed de ZEELAND een saluut, 
der een door haar onderteekend schriftelyk hetwelk van het \V aterfort werd beantwoord. 
bewys; zullende geene rekeningen door haar 
botaald worden, dan die, welke van een zoo­ 
danig bewys voorzien zyn. 


Curacao den 27 September 1861. 
RACHEL JESURUN. 


M 


AVISO. 


\ ABIENDO el que suscribe subarrendado 
él astillero de la Sra. MATTEY, pone en 
eonocimieuto del publico que, desde el dia 1°- 
del entrante, deben entenderse directamente 
con él las personas que quieran favorecer dicho 
establecimiento. 


Se alquilan almacenes y se reciben depósitos 
de productos, rnercancias &c.—se suministra 
lastre—todo a precios acomodados. 


No sera permitido botar lastre aobre el 
muelle, aino en el paraje que se senale al efecto. 


Gurazao, Setiembre 27 de 1861. 


ANJEL J. JESURUN. 


TE KOOF 


by S. E. L. Maduro, 
>ESTE ROODE DAKPANNEN, welke 
binnen kort met de STAD LEEUWARDEN 
verwacht worden. 


Curacao den 27 September 1861. 
TE KOOP 


#"|P de Plantage KADRIETENBERG (a) BAR- 
BER, EENIG RUNDVEE, waaronder 
VIER TREKOSSEN. Te bevragen by den 
Heer BERNARD PIETERS aldaar. 


Curacao deu 27 September 1861. 


B 


— van la Vela de Coro, de Venezolaan- 
ache Oorlogschoener CARABOBO, Kommandant 
CR ES PO, en ia des namiddags wederom ver­ 
trokken. 


VERTROKKEN: Zondag, den 22, naar St. 
Thomas, de Nederlandsche pakketschoener 
SARAH, Kapitein A. W. NEUMAN CZ., met de 
brievenzakken voor Europa en dat eiland. 


Gisteren des voormiddags bragt de Kapitein 
ter Zee G. FABIUS, Kommandant van Z. M. 
Zeemagt in deze haven, zyn eerste bezoek aan 
den HoogEdel Gestrengen Heer Gouverneur 
der kolonie, op het Gouvernementshuis, en by 
die gelegenheid werden er van het Waterfort 
saluutachoten gedaan. 


Het Etat-Major van Z. M. Stoomfregat 
ZEELAND beataat uit de Heeren: 
J. C. 
Holtzapffel, Kapitein Luitenant ter Zee, le. 
Officier; F. M. Parker Verboom en F. II. P. 
van Alphen, Luitenants ter Zee le. kl.; Jhr. E. 
P. E. de Stuera, W. L. A. Gericke en Jhr. J. 
A. Roëll, Luitenants ter Zee 2e. kl.; P. Crans, 
J. F. M. Lange, F. J. Stokhuyzen, H. Quispel, 
R. Wymana, A. de Bruyne, T. Spree, H. A. 
de Smit van den Broecke, M. J. (J. Lucardie, 
L. M. L. de Haan, L. A. Dittlof Tjassens, P. 
Metman, J. C. de Borst Verdoorn, R. D. Crom- 
melin en A. van Hengel, Adelborsten le. kl.; 
F. W. I. Meijer, Offic. van Gez. le. kl.; E. J. 
Muller, Offic. van Gez. 2e. kl.; M. S. T. Holtz­ 
apffel, Offic. van Gez. 3e. kl.; F. W. Wissel, 
Offic. van Admin. le. kl.; J. F. J. van Son en 
F. T. Courier dit Dubekart, Adjunct Admini­ 
strateurs ; F. W. Merhottein, Scheepsklerk; 
H. de Haan Hugenholtz, Kapitein der Mari­ 


niers; W. L. G. J.F. Cramer von Baumgarten, 
2e. Luit. der Mariniers ; en A. Sol, Officier 
Machinist. 


Met de ZEELAND zyn alhier Couranten van 
New York en Baltimore tot 9 dezer ontvangen. 
Zy bevatten een gerucht van het overlyden 
van den Heer Jefferson Davis, President der 
geconfedereerde staten, en van eenige krygs- 
verrigtingen en overwinningen behaald door de 
troepen van het Noorden. 


De Washington Stur van den 4 Sept. be­ 
weert berigten uit drie verschillende bronnen 
te hebben ontvangen, waarby het berigt van 
het overlyden van den Heer Jefferson Davis, 
te Richmont, bevestigd wordt. 
Een der berigt- 
gevera, die Maandag avond van Manassas 
Junction vertrokken was, zegt "dat op Maan­ 
dag morgen het berigt per telegraaf was ont­ 
vangen, dat de Heer Jefferson Davis dien mor­ 
gen oin 1 üre was overleden.'' 


In weerwil van al deze berigten, zegt de 
Baltimore Weekly Sun van 7 Sept., wordt er 
echter in de Richmont Despatch van Dingsdag 
morgen, welke den 4 in deze stad (Baltimore), 
van Fortres Monroe en Norfolk, door een vre- 
desvlag ontvangen is, geen melding hoege­ 
naamd gemaakt van het overlyden van den 
lieer Jefferson Davis, ook niet dat hy érnstig 
ziek was—integendeel bevat de Despatch het 
volgende: 


" Dezen morgen hebben wy medegedeeld da 
proclamatie van den President Davis, waarby 
het Congres op heden in het Capitool byeön 
geroepen wordt—enz." 


Er zyn, zegt de Weekly Sun, latere depe- 
ches ontvangen, waaruit blykt, dat de in de 
Couranten van Washington medegedeelde be­ 
rigten ongegrond zyn. 


De New- York lllustrated News van 9 Sept. 
deelt mede dat algemeen geloof gehecht wordt 
aan het berigt dat President Jefferson DaviB 
op den 31 Augustus overleden ia. 


In een berigt voorkomende in de American 
and Commercial Advertiser van Baltimore, van 
7 September, wordt medegedeeld dat de Presi­ 
dent Jefferson Davis, den 31 Augustus zeer 
bedenkelyk ziek was en dat er weinig hoop op 
herstel bestond. 


Generaal Freemont, opperbevelhebber der 
krygsverrigtingen in Missouri, heeft den 31 
Augustus eene publicatie doen afkondigen, 
waarby den ganschen staat onder krygswetten 
wordt gesteld en de vryheid aan de slavenbe­ 
volking in den staat wordt aangeboden. ' 


De zinsnede in de publicatie betreffende de 
vryverklaring der slavén, luidt zakelyk aldus : 
De eigendommen, zoo vaate als persoonlyke, 
van alle persouen in den staat Missouri, die de 
wapens tegen de V. 8. opvatten, of bewezen 
worden werkelyk deel met den vyand in het 
veld te hebben genomen, zullen ten algeineene 
nut worden verbeurd verklaard en zullen hun­ 
ne slaven vrij verklaard worden. 


Er hadden eenige gevechten plaats tusschen 
de troepen van het Noorden en die der gecon­ 
federeerde staten. 
Het voornaamste dezer ge­ 
vechten waa aan de kust van Noord Caroliua, 
waarby fort Clark en fort Hatteras door elf 
stoomschepen, waarvan vier grootc, beschoten 
en veroverd werden. 


Deze overwinning seliynt een diepen indruk 
in de gemoederen der federalisten in Noord Ca- 
rolina te hebben gemaakt, en men verwacht dat 
er nieuwe pogingen zullen aangewend worden 
om zich wederom voor de Unie te verklareu- 
De Baltimore Weekly Sunvan den 7 Sept., 
deelt een berigt mede, aangebragt door een pas­ 
sagier aan boord van het stoomschip Marion, 
bevattende dat het kaperschip Sumter in de 
haven van Cienfuegos lag onder de bewaking 
van de Niagara. 


Naar luid van cenen brief-van Fernandina, 
in Florida, gedagteekend 21 Aug„ te Savan - 
nah ontvangen, is liet kapel-brikschip der Ge­ 
confedereerde Staten Jejj'erson Davis, vergaaiï 
in den mond van St. Augustine, op een zand­ 
bank. Het scheepsvolk was den 21 te Fer­ 
nandina aangekomen. 


VENEZUELA. 
Naar luid der jongste berig­ 
ten van Coro, ia deze stad door de troepen der 
Federalisten onder Generaal Falcon, geheel in­ 
gesloten en naar men dacht zal zy reeda in 
handen der Federalisten gevallen zyn. 


Den 10 dezer heeft Generaal Paez een offi­ 
cieel berigt uitgevaardigd, waarin hy ouder an­ 
deren te kennen geeft: dat hy van dezen dag 
af zich belast heeft met het bewind der Repu­ 
bliek, als oppergezagvoerder zoo civile als mi­ 
litaire. 


Dat zyn bewind zal duren tot dat de vrede 
in de Republiek zal gevestigd zyn, op welk tyd- 
stip de republiek ingevolge den wil des volks 
wederom geregeld zal worden, tenzy er door 
het volk eene andere regering daargesteld 
worde. 


Dat er circulaires aan de gouverneurs en op­ 
perbevelhebbers der krygsverrigtingen zullen 
gerigt worden ten einde onverwyld deu wil der 
bevolkingen te raadplegen beUuffoude de rege­ 
ling dei Rupabliok, ena. 


»E CURAQAOSCFIE COURANT, 


— De Kolokol bevat de volgende oproeping 
tier Russische vrouwen aan de Poolsche : 


" O zusters, weent met en over ons, en moge 
_de kreet der smarte van de Russische vrouwen 
en moeders het oor der Poolsche vrouwen en 
moeders bereiken ; o, konden wy in uwe armen 
liggen, dat onze tranen zich met de uwe mog- 
ten vereenigen. Op de knieën smeeken wy u 
om vergiffenis voor de schuld onzer zonen en 
echtgenooten ; hebt mededoogen met ons, want 
wy zyn nog ongelukkiger dan gy. Ons hart 
breekt by de gedachte aan onze dierbaren, die 
in Polen staan; wy hopen hen weder te zien, 
en toch schrikken wy, als wy aan hun terug­ 
keer denken. 
Ach, hoe veranderd zullen zy 
welligt tot ons terugkeeren. Ia onze eenzaam­ 
heid deinzen wy terug voor die gedachte, en 
de amart gaat het oordeel vooruit. Wy heb­ 
ben hen rein en onbevlekt voor God en men- 
Bchen opgevoed, doch hoe zullen wy hen we­ 
derzien 'l 
Misschien met schande en vervloe­ 
king beladen, en tusschen hen en ons zal zich 
alsdan een afgrond openen. O zonen ! o broe­ 
ders ! ter neer gebogen voor onze groote Moe­ 
der, let wel op en luistert: doof ouze steppen 
weèrgalmen de zuchten des vaderlands ; hoort 
gy ze, zoo als wy die hooren? 
Welke ram­ 
pen, welke smarten zyn met de onze te verge- 
Tyken ? 
Wy ongelukkige moeders koestoren 
slechts den eenigen wensch, dat onze zonen 
gehoorzaamheid aan den Czaar zullen weige­ 
ren en aan den dood of de verbanning naar de 
woestynen van Siberië de voorkeur geven bo­ 
ven den broedermoord, de schande en de ont- 
eering.—Ruslands vrouwen." 


— Graaf Tolstoi, een kunstenaar van 78 ja­ 
ren. heeft tot herinnering aan de emancipatie 
der boeren in Rusland een gedenkpenning ver­ 
vaardigd. In het midden der medaille ziet men 
He gestalte van Keizer Alexander II in oud 
Slavisch krvgsgewaad, daarboven de keizcrly- 
ke purperen mantel. Boven het hoofd des Kei­ 
zers werpt de zon hare stralen naar alle kanten 
heen. Ter zyde van den Keizer staat cenRus- 
«i?ch vry geworden lyfeigene, omgeven van ak­ 
kerbouwgereedschappen, als zeissen, sikkel, 
egge, korenschoven, bijenkorven, enz. 
Op de 
andere zyde van den Keizer een Russisch land­ 
edelman in oud-Bojarenkleeding, omgeven van 
de zinnebeelden van zyn stand : zwaard, be­ 
schreven perkament, globe, enz. enz. 
De Kei­ 
zer legt met een vriendelyk gelaat zyne han­ 
den op beider schouders, terwyl beide elkander 
de toegestoken hand drukken. 
Aan de voeten 
des Keizers ligt een opengesloten juk, het zin­ 
nebeeld der lyf-eigenscliap, die hy afgeschaft 
heeft. De achtergrond is rvk met zwaar gela­ 
den koorn,schoven bezaaid ; van verre ziet men j 
eeue Russische kleine dorpskerk in Byzantyn- 
echen styl. 
Op den rand is het jaartaai 1861 
aaugebragt en de tekst van een oud Russisch 
lied, dat door het volk des Zondags gezongen 
wordt en Beethoven tot eene seiiate aanleiding 
gaf. 


— De algemeene vergadering der vredereg- 
iers in het distrikt Jaroslaw heeft besloten de 
ligchaainsstraffen af te schaffen; zy zyn van 
oordeel, dat de gevangenisstraf en boeten, in 
de reglementen voor de emancipatie voorko­ 
mende, allezins voldoende zyn. Dit besluit is 
zeer toe te juichen, want door de boeren met 
menschclykheid te behandelen, zal men hun 
gevoel van eer en persoonlyke waardigheid ver- 
Keffen en daardoor hen zedelyk beter maken. 
Trouwens, men heeft zich in den laatsten tyd 
kunnen overtuigen, dat zy verre van ondank­ 
baar zyn. 
De eigenaars, die hunne lyfeigenen 
ïteeds goed behandeld hebben, hebben na de 
emancipatie geen oogenblik aanleiding gehad 
om over hen te klagen ; in sommige distrikten 
zyn de boeren zelfs uit eigen beweging en met 
eigen paarden en werktuigen de landen hun­ 
ner vroegere heeren komen bebouwen. 


In onderscheidene provinciën zullen pacht­ 
hoeven, molens, huizen en tuinen en gronden 
Yerkocht worden, die aan den staat behooren, 
en wel, naar men zegt, omdat het te moeijelyk 
was, ze op grooten afstand te beheeren, en om­ 
dat ze in handen van partikulieren in waarde 
kunnen toenemen. 


— Het 32ste transport veroordeelden is den 
24 July van Toulon naar Cayenne vertrokken 
met het fregat Amazone. Met dit transport is 
het effectief van ongeveer 10,000 Veroordeel-, 
den voltallig naar die strafkolonie gedepor­ 
teerd sedert de opheffing der bagnos. Wat 
echter het bagno te Toulon betreft, dit zal nooit 
ontruimd kunnen worden, zelfs zal men het ef­ 
fectief niet kunnen verminderen, dat thans 2750 
man is. 
De deportatie ontneemt slechts een 
duizendtal per jaar, terwyl de cellulaire rytui- 
gen jaarlyks 1000 a 1200 aanbrengen. 


— De Siameesche gezanten hebben een be­ 
zoek aan het hospitaal Lariboisière gebragt, 
doch zyn niet verder gekomen dan de apotheek. 
De eigenaardige geuren, die daar zich ontwik­ 
kelden, deden hunne reukorganen zoo onaan­ 
genaam aan, dat zy hals over kop den tuin in- 
snelden en op de prachtige bloembedden over 


elkander vielen. Na elkander wat afgestoft te 
hebben, gingen zy, de handen voor den neus 
houdende, weêr in hun rytuig en waren niet te 
bewegen iets meer van het hospitaal te zien. 


— Lang vóór onze jaartelling ontdekte de 
Grieksche sterrekundige Euctemon, dat, als de 
zou het sterrebeeld de Leeuw bereikte, de schit­ 
terendste ster van het uitspansel, Sirius, — ook 
genoemd de Houdster, omdat hy tot het sterre­ 
beeld de groote Hond behoort, — gelyktydig 
inet de zou aan de oosterkim verscheen. 
Van 
daar gaf men aan het tydperk, waarin de zon 
liet sterrebeeld de Leeuw doorloopt, den naam 
van Hondsdagen, en deze waren in Grieken­ 
land de warmste dagen van het jaar. 
In dit 
jaar verryst Sirius in Augustus voor ons tege- 
lyker tyd met de zon en, al later en later in­ 
vallende, zal de eigeulyke hondsdag, zoo als 
door sterrekundige berekeningen blykt, een­ 
maal, te weten na ettelyke eeuwen, in het mid­ 
den des winters plaats hebben. 


In al onze almanakken staan echter de 
hondsdagen aangeteekend van den 19 July tot 
deu 18 Augustus ; in de Duitsche volks alma- 
uakken van den 23 July tot den 23 Augustus ; 
in de Engelsche almanakken van den 3 July 
tot den 11 Augustus. Blykbaar is dus de 
naamoorsprong geheel vergeten, en er eene an­ 
dere beteekeuis aan gehecht» 
Men leest dien­ 
aangaande het volgende in een opstel van pro­ 
fessor Enschedé in uo. 3 van de " Blikken in 
het leven der natuur." 


" In welk verband de hondsdagen oorspron- 
kelyk tot de hondster stonden, schynt eenig- 
zints in vergetelheid geraakt,; zekerlyk is dat 
aan de meeste gebruikers van den almanak 
thans geheel onbekend. De benaming is voor 
de latere geslachten zonderling geworden. 
Men is naar eene verklaring gaan zoeken, en 
ziet 1 men vond er een. In hondsdolheid vond 
men deu sleutel van het raadsel. En waarvoor 
thans in ons verlicht vaderland de hondsdagen 
algemeen gehouden worden, dat kuuuen de 
muilbanden en muilkorven getuigen, waartoe 
wy in velen onzer gemeenten het op straten en 
wegen wandelend houdengeslacht van den eer­ 
sten tot den laatsten dier dagen veroordeeld 
zien. 
Voorzeker heeft de Griek Euctemon 
niet kunnen vermoeden, dat zyne waarneming 
van de houdster meer dan twee duizend jaren 
later invloed zou hebben op de policie-verorde­ 
ningen, waarvan de aardsche, en bepaaldelyk 
de Nederlandsche liond, nu al het lastige en 
kwellende ondervindt.— Ut. Ct. 


OÉ^itOEi^JLSito!. 
KOLONIALE SECRETARY. 
Cuia<;ao den 13 September 1861. 
4 LZOO de persoon vau William Conquct 
zich by rekwest tot het bestuur dezer ko­ 
lonie gewend heeft, met verzoek om iu eigen­ 
dom te mogen erlangen een stuk gronds, ge­ 
legen beoosten den algemeeuen weg en bezui­ 
den de plantagie van Maria. Co/iccption in 
het le. distriet der Midden-divisie alhier, — 
zoo worden op last van den Heer Gouver­ 
neur al de genen, die vermeenen mogten ee- 
nig regt of aanspraak op gemeld stuk gronds 
te bezitten, opgeroepen om daarvan binnen 
vier weken vau heden af gerekend, ter Kolo­ 
niale Secretary op- en aangifte te komen doen; 
zullende na dien tyd door het bestuur op het 
verzoek worden beschikt. 


De Koloniale Secretaris, 
J. H. BEAU JON. 


OFKOEm^. 
KOLONIALE SECRETARY. 
Cura<;ao den 19 September 1861, 
A LZOO de persoon van Clementina Ver- 
meulcn zich by rekwest tot het bestuur 
dezer kolonie gewend heeft met het verzoek1 
om op haren naam te doen overdragen het stuk 
gronds gelegen op Scharlo onder N°' 35 en op 
naam van Johannes Journier staande, van wien 
de rekwestrante zegt de eenige erfgenaam te 
zyn, — zoo worden op last van den Heer 
Gouverneur al de genen, die vermeeneu mog­ 
ten eenig regt of aanspraak op gemeld stuk 
gronds te bezitten, opgeroepen om daarvan 
binnen den tyd van vier weken van heden af 
gerekend, ter Koloniale Secretary op- en aan­ 
gifte te komen doen; zullende na dien tyd 
door het bestuur op het verzoek worden be­ 
schikt. 


De Koloniale Secretaris, 
J. H. BEAÜJON. 


BËKKJS DMARIiX G. 


KOLONIALE SECRETARY. 
(jura<;ao den 20 September 1861. 
U Y Gouvernements beschikking van den 14 
dezer N0, 645, zyn de militairen Jan de 
Wit, Adriaan F/ anke en Jacobus vatt Dyk 
by de brigade maréchaussees alhier op de 
proef gedetacheerd. 


De Koloniale Secretaris, 
J. H. BEAUJOJS. 


KOLONIALE SECRETARY, 
Aanzoek voor Manumissie, 
Derde Afkondiging. 


1861. 


N°. 48. Sept. 10. van de slavin Delfina (k) 
Rofina, oud 32 jaren, dochter van 
Maria Grandï, toebehooreude aan 
Angelista Steenmyn. 


Tweede Afkondiging. 


1861. 


N°* 49. Sept. 16. van de slaven Pomona, oud 
06 jaren, dochter van llelena, en Ju- 
kus, oud 2 dagen, zoon van Pomona, 
toebehoorende aan C. Schotborgh. 


De Koloniale Secretaris, 
J. II. BEAÜJON. 


OF ondergeteekenden maken hierby be­ 
kend dat met de Nederlandsche Driemast 
schooner Felicitas, Kapitein M. Wildbborr, 
is aangebragt een baal inhoudende zakken. 
De eigenaar kan dezelve bekomen ten kantore 
der Heeren Hellmund & Co. tegen betaling 
der kosten. 


Curaijao den 19 September 1861. 
HELLMUND & Co. 


§T|E ondergeteekende maakt by deze het 
publiek bekend dat hy verhuisd is van 
de Willemstad naar Pietermaai 3e. Wyk 
Huis N0, 147. 


Cura<jao den 13 September 1861. 


Dr. D. R. CAPRILES. 


ORANJE HOTEL. 


f ' KUN ING & DOVALE bieden hierby 
aan ingezetenen en vreemdelingen hunne 
diensten in hun Hotel aan. 
Men zal er ee­ 
ne geryfelyke huisvesting, goede tafel en eene 
zorgvuldige, zindelyke en gereede bediening 
erlangen. 


Curacao den 12 September 1861. 


HOTEL ORANJE. 


RUNING Y DOVALE ofrecen en este 
establecimiento & nacionales y estranjeros 
sus servicios. El alojamiento, coinida y asis- 
tencia seran con e'smero, aseo y prontitud. 


Curazao 12 de Sctiembrc 1861. 
TE KOOP 


by C A. Zèppenfeldt, 


Een assortcinent goede Rhynwyu by kis­ 
ten van 24 flesschen; 
versch Zeltzer water 
in halve kruiken; Madera en Malaga wyn, 
Muscat rivesalte en Bergerac by kisten van 
12 flesschen, alsmede beste Zwarte en Groe­ 
ne Thee. 


Curapao den 12 September 1861. 


¥ 
E. VAN DER MEULEN biedt te 
• koop aan tegen zeer billyke pryzen, E- 
dammer kazen, Dakpannen, diverse geconser­ 
veerde provisien, in groote en kleine blikjes, 
Princesse en Haantjes Bier, diverse lekker- 
nyen en onderscheidene soorten Tafelwyn van 
ordinair en fyne merken. 


Curacao den 12 September 1861. 
TE KOOP 


by August Muller, 


ó contant, 


Zeer schoon grof Zout 


aan de Daaibooi-baai; 


SUPRAFYN HOLLANDSCH ZWART 
LAivEN en HALF LAKEN en 
BLAATJW LAKEN. 


Madera wyn by kisten van 2-5 flesschen, Roode 
wyn by kisten van 50 flesschen en dito ?ao 
50 halve flesschen, Oude Rum, Cognac en A- 
zyn by Damejeanen, enz. 


TK KOOP 


EENE NIEUWE WHEELER & WIL, 


SON NAAI- cn ZOOM MACHINE. Te 
bevragen by 


C. J. NEUMAN, 
Curaijao den 30 Augustus 1861. 


TE KOOP 


by A. W. Neuman Fz. 
Cocosolie af 3 per gallon. 


Gedrukt ter Drukkerij van 
A. L. S., M UL LER ir J. F. NE UMA1S w. 


